LABORATORUL 10 11 Nume student si grupa EXPLORAREA IMAGINII IN TELEVIZIUNE Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea circuitelor functionale dupa schema bloc si schema electrica Aparate si materiale utilizate * schema bloc / electrica a modulului de studiu; * module demonstrative ale blocurilor de sincroprocesare si de baleiaj H si V; Mod de lucru * Folosind schema bloc/electrica corespunzatoare tipului de modul BH studiat se identifica circuitele de baza ale sincroprocesorului si ale blocurilor sistemului de explorare; * Se localizeaza pe modulul de studiu interconectare a blocurilor functionale si a punctelor de masura si control potrivit schemei bloc: ATENTIE ! RESPECTATI CU STRICTETE REGULILE DE PROTECTIE SI DE SECURITATE A LUCRULUI ! 2 Determinarea parametrilor semnalelor la bornele de conectare ai modulului la placa de baza Aparate si materiale utilizate * receptorul TV cu antena sau generator de semnal TV; * modul functional pentru studiu; * osciloscop cu doua canale si sonde de masura; * Se verifica si se pregatesc aparatele si materialele puse la dispozitie * Se identifica punctele de masura (borne) dispuse la intrarea si la iesirea blocurilor functionale reprezentate pe modulul de studiu: o intrare si iesire sincroprocesor; o intrare si iesire bloc de explorarea/baleiaj pe orizontala; o intrare si iesire bloc de explorarea/baleiaj pe verticala; * Se asigura alimentarea sitemului TV cu modulul de studiu conectata; * Se efectueaza vizualizari si determinari de parametri de forma, amplitudine si timp pentru toate semnalele din punctele de intrare si iesire mai sus specificate in doua situatii: 1) Cu osciloscopul avand baza de timp pe 20 µs, pentru a vizualiza: * SVC la intrarea sincroprocesorului; * impulsul de comanda/sincronizare la intrarea sistemului de explorare pe orizontala; * tensiunea de baleiaj orizontal la iesirea sistemului de explorare pe orizontala; 2) Cu osciloscopul avand baza de timp pe 5 ms, pentru a vizualiza: * SVC la intrarea sincroprocesorului; * impulsul de comanda/sincronizare la intrarea sistemului de explorare pe verticala; * tensiunea de baleiaj vertical la iesirea sistemului de explorare pe orizontala; Pentru fiecare semnal vizualizat se identifica si se masoara parametri de forma, de amplitudine si de timp Se urmareste corelarea in timp a semnalelor de sincronizare H si V din SVC cu semnalele de la iesirea sincroprocesorului si circuirelor de explorare Se compara formele de unda viziualizate cu cele din documentatia tehnica (schema electrica a receptorului studiat) Se reprezinta sau se capteaza imagini foto ale semnalelor vizualizate pentru a fi cuprinse in referat Pe aceste reprezentari se vor trece valorile parametrilor masurati CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate EXPLORAREA IMAGINII PE ORIZONTALA SI PE VERTICALA 2 